ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 


Scrutin du 23 Novembre 1958 
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En votant ‘oui ” au référendum du ?8 Septembre, 80 ‘/ des Français ont voté POUR QUE 
CA CHANGE. | 
La 4" République a fait faillite par la faute des Partis Politiques 
Nous avons vu le Parlement Français ridiculiser notre pays à la face du monde avec ses crises 
ministérielles ininterrompues. 
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Nous avons vu les Partis s'entredéchirer et la France sans chefs, pendant que nos soldats 
tombaient chaque jour en Indochine, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. 


DES SOMMES GIGANTESQUES ont été englouties, qui n'ont servi qu'à faconner la haine au 
lieu de l'amitié, la désolation et la mort au lieu de la prospérité, la cecneanes de notre pays. au 
lieu de sa grantleur à la face du monde. 


| Par leur IRRESPONSABILITÉ, leur MULTIPLICITÉ, leur absence de PROGRAMME ECONO- 
MIQUE, la MAUVAISE GESTION de la machine de l'État, les partis politiques nous ont 
menés à la catastrophe, tant sur le plan politique, économique, que social. | 


Les évènements du 13 Mai et la venue-au pouvoir du Général de Gaulle, ont marqué la faillite 
du régime des Partis. 


Une page -de l'histoire de notre pays vient d'être tournée. 
Voila pourquai nous sommes candidats ! 
Avec le scrutin uninominal, les partis politiques doivent ÉCLATER ET DISPARAITRE. 


S'ils revenaient au pouvoir, ils empêcheraient le relèvement Français, menaçant de l'ombre 
effroyable de la guerre civile notre Pays et la République. 


(Oz, que vayons-nous . 

Les partis politiques plus nombreux que jamais. À leur tête de vieux renards de la politique 
soi-disant hommes nouveaux déjà compromis avant d'être élus, s'arracher les places de candidats. 

Qui changeant de parti à la dernière minute. 

Qui se camouflant sous une appellation déguisée. 

Qui se recommandant de nouvelles étiquettes créées pour la circonstance. 


| faut que dans chaque circonscription se révèlent des hommes 
neufs, propres, sans affaches politiques 


CVaus sommes de ceux-là 
Sacrifiant notre temps, SANS SOUTIEN FINANCIER D'AUCUN PARTI, nous vous pee 
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Que voaulons-nous 

Faire l'impossible pour rétablir la PAIX en Algérie. 

Exécuter le programme d'équipement scolaire et d'investissements qui donnera aux 
populations instruites, la possibilité d'exploiter les richesses de leur pays, afin d'assurer leur PROMOTION 
SOCIALE. 

Etablir le STATUT DÉFINITIF de l'Algérie avec ses REPRÉSENTANTS issus d'élections 
libres. | 

Créer entre les Etats membres de la COMMUNAUTE. des jiens politiques, économiques et 
culturels qui assurent à fous ces pays le bénéfice de la civilisation français; 


AHassuzez le zedzeéssement de notre Ôcenamie en exigeant : 

Que l'Etat montre l'exemple en rationalisant Administration par la suppression des méthodes 
lourdes ei perimées. 

Que les SACRIFICES Rdcan dre au redressement national soient également répartis. 

Que tous les PRIVILÈGES soient abolis. 

Que la RÉFORME de la fiscalité soit une simplification et une justice fiscale et nonune 
nouvelle série de lois et de taxes | 

Que les services nationalisés et les complexes industriels re sous la responsabilité 
de l'Efat soient rendus viables et compétitifs, sans exiger de conlinuels $ AGRIFICES financiers. 

Que cesse cette stupide CONCENTRATION économique et humaine dans quelques grands 
centres, 
Que l'on redonne à nos provinces, leurs villes et leurs villages, cette Vie et cette prospérité 
qui les quittent chaque jour. 

Assurez l'Oxpansion Ôconemique Génécale, 
source de profits, de bien-être par le MARCHE COMMUN, au sein duquel devront s'harmoniser les 
coûts des Moyens de production, de la main-d'œuvre et des charges sociales, dans tous les cas 
ou bénéfice de lo BROMOTION HUMAINE. 

Donner à nos enfants : des ÉCOLES, des CADRES SUFFISANTS, un enseignement 
adapté aux besoins actuels de la vie. | 

Donner à toutes les professions, la formation technique et les cadres capabler d'assurer 
L'EVOLUTION rapide de notre pays. 

Apporter aux familles une ÉGALITE sociale. | 

Apporter à nos vieillards et à nos familles une SECURITE matérielle afin que partout recule lo 
misere, la maladie. 

Assurer la Grandeur de notre pays, avec l'espoir que bientôt l'Europe enfin, économique- 
ment et politiquement unie, donne au monde la Paix à laquelle, au fond d'eux-mêmes, tous les hommes 
aspirent | 

Olectzices, Olectleucs4, si vous voulez à nouveau 

voter ‘‘ Qui ” à Ia France 
vous ne voterez ni Indépendant Paysan | 
ni Défense des Libertés 
ni Républicain Social 
ni Socialiste 
ni Communiste 


Vous voterez MPEICI KR "I" Jean 


Be, FORFISRAR LA TOUR RL ADS 
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